VÅR FRUE STRETE 



Nr. 1b 



Klasse C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


' ' Bebyggelse 


Gate Vår Frue Strete n r. 1 
Betegnelse 


b 


Eier 1970 Hoskelsen, Eina 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 203 nV. bygninger 
Bruk Butikk, bolig 


m' 


Oppfort tidligst 1846 senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Hjørnegård. Rektangulær dobbe ltromsplan, sidefløy mot 

St. Jørgensveita 
Hovedmål 10x8 + 12x5,5 Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur 
Vegger Pusset tegl 


Kjeller 

Under hele 


Tak Saltak, tegl 





Eksterior l.etg. but ikkvinduer . 2. etg. originale krysspostvinduer . 
Profilert gesims. Mot bakgård utmurt bindingsverk 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1953/56 Tidl. vinuer i 1. etg. utskiftet til but ikkvinduer . 
1962 Fasadeendring 



Tegninger, oppmålinger 

1953 fasade BA 

1956 " plan 1 .etg. 

1962 plan 1 .etg. 

1972 Annulert ombygging 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 
Positive 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori'ering C 



Dato 27.8.1975 
Sign L.F. 



Gate vår Frue Strete nr 1 b 



Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 



